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Zusammenstellung der Ergebnisse der wöchentlichen 
Untersuchungen des Kochbrunnens und des Faulbrunnens 


in der Zeit vom 31. 12. 1969 bis 31. 12. 1970 


Chemisches Laboratorium Fresenius, Wiesbaden*) 











Datum Kochbrunnen Faulbrunnen 
mg Chlor-Ionen mg Chlor-Ionen 
inlkg inlkg 

31. 12. 1969 4574 2744 

9. 1. 1970 4576 2748 

16. 1. 1970 4599 2750 

23. 1. 1970 4567 2750 

30. 1. 1970 4580 2754 

6. 2.1970 4577 2750 

13. 2. 1970 4582 2744 

20. 2.1970 4614 2743 

27. 2.1970 4608 2742 

6. 3. 1970 4610 2740 

13. 3. 1970 4612 2748 

20. 3. 1970 4593 2742 

26. 3. 1970 4577 2738 

3. 4. 1970 4574 2737 

10. 4. 1970 4590 2734 

17. 4. 1970 4585 2738 

24. 4. 1970 4571 2734 

4. 5. 1970 4581 2755 

11. 5. 1970 4575 2749 

15. 5. 1970 4577 2754 

22. 5. 1970 4590 2744 

29. 5. 1970 4583 2752 

7. 6. 1970 4589 2753 

12. 6. 1970 4578 2747 

19. 6. 1970 4589 2744 

26. 6. 1970 4584 2753 

3. 7.1970 4570 2744 

10. 7.1970 4579 2762 


*) Prof. Dr. WILHELM FRESENIUS, 62 Wiesbaden, Kapellenstraße 11—15. 
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Kochbrunnen Faulbrunnen 

mg Chlor-Ionen mg Chlor-Ionen 

in l kg in 1 kg 

4584 2739 

4576 2753 

4573 2733 

4585 2732 

4577 2739 

4573 2751 

4575 2738 

4578 2740 

4582 2773 

4575 2781 

4578 2794 

4574 2784 

4578 2758 

4583 2744 

4571 2708 

4568 2691 

4566 2675 

4567 2655 

4585 nicht entnommen, da Auslauf gesperrt 
4589 nicht entnommen, da Auslauf gesperrt 
4561 nicht entnommen, da Auslauf gesperrt 
4586 nicht entnommen, da Auslauf gesperrt 
4566 2788 

4574 2711 

4570 nicht entnommen, da Auslauf gesperrt 





In der vorliegenden Tabelle sind die höchsten und niedrigsten Werte kursiv 
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